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podpułkownik artylerji W. P., b. oficer I p. art. Legjonów Polskich, 


Kawaler orderu „Virtuti Militari“, odznaczony dwukrotnie „Krzyżem Walecznych" 


przeżywszy lat 44, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 1 kwietnia 1929 r. w Brześciu nad Bugiem. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy wojskowego szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej do grobowca 
rodzinnego nastąpi w sobotę dnia 6 b. m. o godz. 3 popołudniu, na który-to smutny obrzed stroskana 
żona z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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JANA WOLNEGO DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


